LUDWIK 


BLASIAR 


ARTYSTA. RZEŹBIARZ : 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 
zmarł dnia 13 października 1979 roku, opatrzony św. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w czwartek dnia 18 bm. o godzinie 15.00, o czym zawiadamiają pogrążeni 


w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA. 


Nabozeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 18 bm. o godz. 7.30 w kościele parafialnym Bożego Ciała. 


M. P. U. K. 
Pakt Uelug Pogrzebowych Nr t 
aköw, ul, Rakowicka 41 y 
Telefon 147478 D. Z. 5755/79 — 30 


